nz. mgr Pasierbiewicz Michał 


szef Wydziału Techn. Zakładów Budowy Sieci i Stacji Elektrycznych 


przeżywszy lat 44, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 30 lipca 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku Rastąpi 
w sobotę dnia 2 sierpnia b. r. o godzinie 15, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, synowie, bracia, siostra i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 4 sierpnia b, r. o godz. 8 rano w kościele paraf. w Dębnikach. 


